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  فوائد من شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية

  تنازع العلماء في وصف وادي وج بالحرم 119 II فضيلة الشيخ عبدالعزيز الراجحي

  عبدالعزيز الراجحي


  
  ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث الا في وجه وواد ابن الطائف تاب ظلمة الى وجه هذا واد ابن الطائر حرام وانه لا يصاد صيده او قول لبعض العلماء لكن الجمهور والصواب انه ليس بحرام
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  والصواب الذي عليه جمهور العلماء واكثر العلماء انه ليس بحرام. وان قال بعض العلماء انه حرام فوادي وجه بالطائف ليس بحرم على الصحيح جماهير اهل العلم
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